S. HP. 


LEOPOLD 


DUDEK 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIUS 
MECHANIK POLIGRAF, DŁUGOLETNI DZIAŁACZ ZB o W iD, ODZNACZONY ZET- 
TYM I BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


przeżywszy lat 62, po krótkiej a ciężkiej chcrobie, opatrzony Św. Sakramentami, 


zmarł dnia 6 czerwca 1972 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek dnia 12 bm. o godz. 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKI i ZIĘCIOWIE. 


MTEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel. 579-21 
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